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Standard Single Shaft 


STANDARD SINGLE SHAFT 12V & 24V l 
Through 
Bolt 
IMPORTANT INFORMATION Centres 
PLEASE NOTE: ROTATION IS DETERMINED BY VIEWING Sera Shaft 
THE MOTOR FROM THE COMMUTATOR OR LEAD END. Body Length | Length 
Body Diameter S Total Length 


N* OF N* OF BODY BODY SHAFT SHAFT TOTAL CLOSED THROUGH 


PARTN® sHAFTS SPEEDS VOLTS DIA. LENGTH DIA. LENGTH LENGTH ROTATION | VENTED BOLT CENTRES 
MO-12369 12V 75 mm 76 mm 8 mm 35 mm 22 mm C-W CLOSED 59 mm 
MO-12370 2 12V 75 mm 04 mm 8 mm 38 mm 53 mm CCW VENTED Som 
MO-12412 12V 76 mm 02 mm 8 mm 38 mm 63 mm CCW VENTED 59 mm 
MO-12671 12V 75 mm 96 mm 8 mm 51 mm 60 mm REV CLOSED Se mm 
MO-12750 12V 76 mm 04 mm 8 mm 29 mm 41 mm REV CLOSED 59 mm 
MO-24340 2 24V 76 mm 04 mm 8 mm 35 mm 64 mm C-W VENTED 59 mm 
MO-24341 24V 76 mm 79 mm 8 mm 35 mm 25 mm REV CLOSED 59 mm 
MO-24345 24V 75mm 02 mm 8 mm 42 mm 54 mm REV VENTED Sem 
MO-24671 24V 74 mm 96 mm 8mm 52 mm 56 mm REV CLOSED 59 mm 
MO-24750 24V 74 mm 02 mm 8mm 30 mm 40 mm REV CLOSED So mm 
12V 12V 12V 12V 
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Product details are subject to change without notice. | Errors and omissions excepted. 
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Standard Dual Shaft 


A 
Yj 
= STANDARD DUAL SHAFT 12V & 24V 
YY); 
å Through 
OJ Bolt 
u IMPORTANT INFORMATION Centres 
S U PLEASE NOTE: ROTATION IS DETERMINED BY VIEWING S = z Shaft 
| JJ THE MOTOR FROM THE COMMUTATOR, OR LEAD, END. L Bodv Length | Length 


Body Diameter Total Length 


N* OF N* OF BODY SHAFT SHAFT L CLOSED THROUGH 


o 
PARTIN LENGTH DIA. LENGTH LENGTH VENTED BOLT CENTRES 


VOLTS 


SHAFTS SPEEDS 


Yj MO-12235 2 3 12V 76 mm 85 mm 8 mm 80 mm | 268 mm C-W VENTED 59 mm 
3 MO-12246 2 3 12V 75mm | 104 mm 8 mm 84mm | 293 mm C-W VENTED 59 mm 
7 / MO-12261 2 12V 59 mm 93 mm 8 mm 60 mm 225 mm C-W VENTED N/A 
MO-12264 2 12V 73 mm 12 mm 8 mm 50 mm 225 mm C-W VENTED N/A 
MO-12285 2 12V 72mm 05 mm 8 mm 17 mm | 355 mm REV CLOSED 59 mm 
MO-12360 2 12V 72mm 02 mm 8 mm 65 mm | 248 mm REV VENTED 59 mm 
MO-12372 2 12V 75 mm 04 mm 8mm 48 mm 218 mm REV CLOSED 59 mm 
MO-12393 2 12V 76 mm 05 mm 8 mm 45 mm | 209 mm REV VENTED 59 mim 
MO-12394 2 12V 75 mm 02 mm 8 mm 92mm | 305 mm REV VENTED 59 mm 
MO-12396 2 12V 74 mm 15 mm 8 mm 74 mm | 280 mm REV VENTED 59 mm 
MO-12420 2 3 12V 89mm | 104mm 10 mm 10 mm | 345 mm C-W VENTED 72 mm 
SPST IT 

pr DA MO-55112 2 12V 75 mm 92 mm 10 mm 98 mm | 309 mm C-W VENTED 59 mm 
MO-62747 2 12V 67 mm 78 mm 8mm 75 mm 259 mm C-W VENTED N/A 
MO-72111 2 12V 67 mm 78 mm 8 mm 63/58 mm| 230 mm C-W VENTED N/A 
MO-24046 2 3 24V 75mm | 104 mm 8 mm 82 mm | 295 mm C-W VENTED 59 mm 
MO-24235 2 3 24V 76mm 85 mm 8 mm 84 mm | 268 mm EM VENTED So mim 
MO-24349 2 24V 75mm 103 mm 8mm 55mm 219 mm REV CLOSED 59 mm 
MO-24355 2 24V 75mm 90 mm 8 mm 9s mm | 290 mm C-W CLOSED 62 mm 
MO-24393 2 24V 76 mm | 105 mm 8 mm 45 mm | 209 mm REV VENTED 59 mm 
MO-24394 2 24V 75 mm 102 mm 8 mm ggimm | SOS mm REV VENTED 59 mm 
MO-24396 2 24V 74 mm 15 mm 8 mm 74 mm | 280 mm REV VENTED 59 mm 
MO-24420 2 5 24V 89 mm | 106 mm 10 mm 108 mm | 355 mm C-W VENTED 72 mm 
MO-55114 2 24V 75 mm 92 mm 10 mm 98 mm | 309 mm C-W VENTED 59 mm 
MO-74111 2 24V 67 mm 78mm 8 mm 63/58 mm| 230 mm C-W VENTED N/A 
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Product details are subject to change without notice. | Errors and omissions excepted 
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Non Standard 


NON STANDARD FOR OTHER BLOWER MOTORS AND ASSEMBLIES, SEE PAGE 23. 
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BOSCH 12V-3SP SMALL (59MM) BOSCH 12V-3SP LARGE (73MM) HYO SEONG / COOLTEMP MOTOR 
DIAMETER DIAMETER 12V-1SP 


TOYOTA CRUISER HZJ75, HZJ79 INTERNATIONAL, IVECO ACCO 
12V DENSO 2350 12V-1SP 


MO-12720 
parn 
b | PN \ ) 


12V-1SP RED DOT OE: 5-4937-0P 


€ = ZI b 
DAVIES CRAIG, 1-SPD, 12V DAVIES CRAIG, 1-SPD, 12V BOSCH LARGE, 24V-1SP DUAL, 
(DIA 139MM) (DIA 139MM) VOLVO TRUCK F40 #0130111116 
MO-12982 MO-12986 MO-24264 
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FRANNA CRANE kill tlett me 00 DAVIES CRAIG, 1-SPD, DAVIES CRAIG, 1-SPD, 
AT15,AT20 24V-1SP 7 24V (DIA 139MM) 24V (DIA 139MM) 


24V 263500-1290 
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Condenser Fan Blades 


CONDENSER FAN BLADES 


200MM KYSOR 
CCW FRONT 


FAS-17440 FAS-17448 


178MM KYSOR ROOFTOP CONDENSER 


£ 
¥ = SUN 
b. 
227MM KVSOR E20000 200MM RED DOT R9720 
OE: 265602 OE: 5-7123-0; 73R8080 


FAS-17460 FAS-17585 
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255MM RED DOT R6100 255MM RED DOT ROOFTOP 
OE: 5-7297-0; 73R8100 OE: 4-3508-0; 73R8110 
FAS-17596 FAS-17600 
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